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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1314 


9 Οκτωβρίου 2002 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 50692 

Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών του Οικισμού 
«ΧΑΛΚΙΔΑ II». 

Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 32/29.8.2002 (θέμα 2ο) 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφον 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

Β) Τις διατάξεις του ΑΝ 163/1967 όπως τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε μετά ΝΔ 946/1971 και 145/1973. 

Γ) Την 42612/2002 πράξη του Συμβ/φου Χαλκίδας Νικο¬ 
λάου Ευ. Καραστάθη περί καταθέσεως του σχετικού φα¬ 
κέλου του Οικισμού ΧΑΛΚΙΔΑ II στον οποίο περιλαμβάνο¬ 
νται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδιο Γενικής Διατά- 
ξεως του Οικισμού και Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών 
ως τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης, αποφασίζουμε: 

Προβαίνουμε 

στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του 
οικισμού της πόλεως της Χαλκίδας του Νομού Εύβοιας 
(αριθμός Οικισμού II) στοίχοι 18 με ημερομηνία κλήρωσης 
19.12.82. Αριθμ. Πολεοδομικής μελέτης 11236/Α/6β/76, 
που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυ¬ 
τού οικόπεδο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1) Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τεσσαράκοντα επτά χι¬ 
λιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο και σαράντα εκατο¬ 
στών (47.492,40) που ανήκει στην αποκλειστική κυριότη¬ 
τα νομή και κατοχή του ΟΕΚ, κείται στην θέση «Μασλάτι» 
της Κτηματικής Περιφέρειαςτου Δήμου Χαλκίδοςτου Νο¬ 
μού Εύβοιας, ορίζεται με στοιχεία Α-Β-Γ - Δ- Ε- Ζ-Α, στο 
11236/Α/6β/12.3.1976 σχέδιο αρίθμησης κλήρωσης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ, (ΦΕΚ63/τ.Δ'/15.3.72 & 322/ 
τ. Δ79.6.79) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατολικά: Με ιδιοκτησία Βασιλικής Δαβουρτζίκα 
χαΣπυρ. Μπαταργιά. 

Νοτιοανατολικά: Με ιδιοκτησία Βασιλικής Δαβουρτζίκα 
χαΣπυρ. Μπαταργιά. 


Νοτιοδυτικά: Με ιδιοκτησία Βασιλικής Δαβουρτζίκα χα 
Σπυρ. Μπαταργιά και 

Βορειοδυτικά: Με ιδιοκτησία Βασιλικής Δαβου ρτζίκα χα 
Σπυρ. Μπαταργιά. 

2) Το παραπάνω οικόπεδο εμφαίνεται μετά περιμετρικά 
στοιχεία Α-Β-Γ - Δ- Ε- Ζ- Α στο από το Σεπτέμβριο του 
1970 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολ/κού Μηχανικού 
Μαράτου Κων/νου ακριβές αντίγραφο του οποίου υπογε¬ 
γραμμένο από την Μηχανικό του ΟΕΚ Β. Κυριάκου βρί¬ 
σκεται στο σχετικό φάκελο του Οικισμού που έχει κατατε¬ 
θεί στο Συμβολαιογράφο της πόλης της Χαλκίδας ως 
ανωτέρω. 

3) Το οικόπεδο αυτό εμβαδού μέτρωντετραγωνικών σα¬ 
ράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο και σα¬ 
ράντα εκατοστών (47.492,40 τ.μ.) περιήλθε στην πλήρη 
κυριότητα, νομή και κατοχή του ΟΕΚ, από αγορά απάτην 
κα Βασιλικούλα ή Κούλα χα Σπυρίδωνος Μπαταργιά, θυ- 
γάτηρ Νικολάου και Μαριγώς Δαβουρτζίκα δυνάμει του 
5171/13.10.1970 Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου 
Αθηνών Θεμιστοκλέους Βασ. Οικονομόπουλου που έχει 
μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθη¬ 
κοφυλακείου Χαλκίδος στον τόμο 360 και αριθμό 30. 

Το ανωτέρω οικόπεδο περιήλθε στην πωλήτρια από με¬ 
γαλύτερη έκταση δυνάμει του 33370/16.6.1921 Προικο¬ 
σύμφωνου Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Χαλκίδος 
Γεωργίου Ν. Αποστολίδου που έχει μεταγράφει νόμιμα 
στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Χαλκίδος στον τόμο 
100 και αύξοντα αριθμό 2498, από την μητέρα της Μαρι- 
γώ χα Νικολάου Δαβουρτζίκα λόγω προικός. 

4) Επί της παραπάνω οικοπεδικής έκτασης εγκρίθηκε η 
ανέγερση του Οικισμού με το από 29.2.1972 Β.Δ. που δη- 
μοσιεύθηκε στο 63/τ. Δ'/15.3.1972 ΦΕΚ και τροποποιήθη¬ 
κε μεταγενέστερα με το από 14.5.1979 Π.Δ. που δημοσι- 
εύθηκε στο με αριθμό 322/τ. Δ'/9.6.1979 ΦΕΚ. 

5) Από την συνολική οικοπεδική έκταση των 47.492,40 
τ.μ. ο ΟΕΚ μεταβίβασε τμήμα οικοπέδου εκτάσεως τριών 
χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (3.574) τ.μ. 
στο Σχολικό Ταμείο του 14ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκί¬ 
δος, δυνάμει του 13734/16.12.1982 Συμβολαίου του Συμ¬ 
βολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Χαραλ. Στασινόπουλου, 
που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του 
Υποθηκοφυλακείου Χαλκίδος στοντόμο 946 και αριθμό 38. 

Η έκταση αυτή εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά 
στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Α. στο 11236/Α/2δ/12.3.1976 το- 
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πογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ 
μετά της επ’ αυτού από τον Οκτώβριο 1982 βεβαιώσεως 
του Ν. 651/1977, υπογεγραμμένης από τον Προϊστάμενο 
του Τοπογραφικού Τμήματος του ΟΕΚ κο Απόστολο Τσί- 
βο και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Επί πλευράς Β.Γ. μήκους πενήντα 
ένα (51) μέτρων με πεζόδρομο του Οικισμού και εκείθεν 
με ξένη ιδιοκτησία. 

Νοτιοδυτικά: Με πεζόδρομο του Οικισμού και εκείθεν 
με κοινόχρηστο πρασιά αυτού. 

Νότια: Με δρόμο του Οικισμού. 

Νοτιοανατολικά: Με πεζόδρομο του Οικισμού και εκεί¬ 
θεν με την υπ’ αριθμ. 1 πολυκατοικία. 

Βορειοδυτικά: Με πεζόδρομο του Οικισμού και εκείθεν 
με τις υπ’ αριθμ. 2 και 3 πολυκατοικίες. 

6) Από το υπόλοιπο οικόπεδο έκτασης μέτρων τετρα¬ 
γωνικών σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ 
και σαράντα εκατοστών (43.918,40 τ.μ.) διατέθηκαν για 
δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους μέτρα τετραγωνι¬ 
κά δέκα οκτώ χιλιάδων εξακόσια είκοσι εννέα και ογδόντα 
πέντε εκατοστών (18.629,85 τ.μ.). Η έκταση αυτή ανήκει 
κατά κυριότητα στον ΟΕΚ και δεν μεταβιβάζεται στους οι¬ 
κιστές με την μεταβίβαση σε κάθε ένα από αυτούς της αυ¬ 
τοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας τους. 

Στην κυριότητα του ΟΕΚ παραμένει επίσης και δεν με¬ 
ταβιβάζεται στους οικιστές έκταση μέτρωντετραγωνικών 
τετρακοσίων εξήντα οκτώ και πενήντα εκατοστών (468,50 
τ.μ.) 

7) Ο Οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσά¬ 
ρων χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι και είκοσι πέντε εκατο¬ 
στών (24.820,25 τ.μ.), η οποία μόνη αυτή αποτελεί το οι¬ 
κόπεδο των με την παρούσα πράξη συνιστωμένων αυτο¬ 
τελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού και 
μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση με τις 
οριζόντιες ιδιοκτησίες τους και κατά ποσοστό εξ αδιαιρέ¬ 
του που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές. 

8) Στο 11236/Α/6β/12.3.1976 σχέδιο αρίθμησης της 
κλήρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 
63/τ.Δ'/15.3.72 & 322/τ.Δ'/9.6.79), ολόκληρο το οικόπεδο 
του Οικισμού μέτρωντετραγωνικών σαράντα επτά χιλιά¬ 
δων τετρακοσίων ενενήντα δύο και σαράντα εκατοστών 
(47.492,40 τ.μ.) εμφαίνεται με τα αλφαβητικά κεφαλαία 
γράμματα Α-Β-Γ - Δ- Ε- Ζ-Α. 

Η ροζ επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι εκείνη που 
διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Η 
μπλε επιφάνεια είναι εκείνη που παραμένει στην κυριότη¬ 
τα του ΟΕΚ. Το τμήμα των τριών χιλιάδων πεντακοσίων 
εβδομήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (3.574 τ.μ.) 
δηλ. η πράσινη επιφάνεια, έχει μεταβιβασθεί στο Σχολικό 
Ταμείο του Μου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδος. Ενώ η 
λοιπή επιφάνεια του σχεδίου τούτου των μέτρων τετρα¬ 
γωνικών είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι και 
είκοσι πέντε εκατοστών (24.820,25 τ.μ.) αποτελείτο οικό¬ 
πεδο του Οικισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον Λατινικό αριθμό 
II έχει αναγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και πε¬ 
ριλαμβάνει συνολικά τριακόσιες έντεκα (311) κατοικίες, 
διατεταγμένες σε δεκαοχτώ (18) στίχους. 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται 


και διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι οι παρα¬ 
κάτω αναφερόμενες και λεπτομερειακά περιγραφόμενες: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΑ (1): 

Ο Στοίχος ένα (1), τύπου 3006-Γ, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις ΙΑ και 1Β τριώροφες πολυκατοικίες η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Η ΙΑπολυκατοικίααποτελείταιαπότοΥπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο και φαίνεται στο 
Α/27/25.1.74 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελά- 
σεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. Ένα 
(1) και έξι (6) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/1 γ/10.6.74 Σχέδιο κατόψεως του Ισογείου. 

Το αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι και 30% τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (86,30 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (36%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα χιλιοστά 
(150%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν πε¬ 
νήντα ένα χιλιοστά (151 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, είσοδο πολυκατοι¬ 
κίας και κλιμακοστάσιο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. Έξι (6) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (56,00 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οι¬ 
κοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χιλιοστά (23 %οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και 48% (58,48 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενε¬ 
νήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και είσοδο πολυ¬ 
κατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και με το 9 διαμέρι¬ 
σμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. Δύο (2), τέσσερα (4) και επτά (7) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο Α/2β/5.6.74 Σχέδιο κατόψε¬ 
ως του Α'ορόφου. 

Το αριθμ. δύο (2) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι και 30% τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (86,30 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (36%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά 
(151%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν πε¬ 
νήντα ένα χιλιοστά (151 %ο) , και συνορεύει: 
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Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, κλιμακοστάσιο, πλα¬ 
τύσκαλο ορόφου και το 4 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 4 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία και 05% τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (73.05 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (30 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα έξι και 28% (76,28 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά 
(127%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Μετο διαμέρισμα 2 και ακάλυπτο χώ¬ 
ρο. 

Νοτιοδυτικά: Μετο διαμέρισμα 7 και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με τα διαμερίσματα 2 και 7 και πλατύ¬ 
σκαλο ορόφου. 

Το αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα 
(56, 00μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χιλιοστά (23%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και 
48% (58,48 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο), στις δαπάνες 
κεντρικής θέρμανσης ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο 
ορόφου και το 4 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 10 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 4 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή διάδρομο προσπελάσεως και κλι¬ 
μακοστάσιο που απολήγει στο Δώμα και τα υπ αριθμ. Τρία 

(3) , πέντε (5) και οκτώ (8) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/2β/5.6.74 Σχέδιο κατόψεωςτου Β' ορόφου. 

Το αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 

(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι και 30% τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (86,30 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά 
(151%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν πε¬ 
νήντα ένα χιλιοστά (151 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, κλιμακοστάσιο, πλα¬ 
τύσκαλο ορόφου και το 5 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 5 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία και 05% τετραγω¬ 
νικά μέτρα (73.05 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 


ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκάκις χιλιοστά 
(30%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα έξι και 28% (76,28 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά 
(127%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Μετο διαμέρισμα 3 και ακάλυπτο χώ¬ 
ρο. 

Νοτιοδυτικά: Με το διαμέρισμα 8 και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με τα διαμερίσματα 3 και 8 και πλατύ¬ 
σκαλο ορόφου. 

Το αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα 
(56, 00μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χιλιοστά (23%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και 
48% (58,48 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο), στις δαπάνες 
κεντρικής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο 
ορόφου και το 5 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 11 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 5 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το ΔΩΜΑ φαίνεται στο Α/3/4.3.71 σχέδιο κάτοψης Δώ¬ 
ματος στο οποίο απολήγει το κλιμακοστάσιο. 

Η 1Β πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/27/25.1.74 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελά¬ 
σεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εν¬ 
νέα (9) και δέκα τέσσερα (14) Ισόγεια διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/1 γ/10.6.74 Σχέδιο κατόψεως του Ισογεί¬ 
ου ορόφου. 

Το αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσε¬ 
ρα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι και 30% τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (86,30 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξι δεκάκις 
χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα και 11% (90,1 1 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα χιλιοστά 
(150%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν πε¬ 
νήντα ένα χιλιοστά (151%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 6 διαμέρι¬ 
σμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
είσοδο πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. δεκατέσσερα (14) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγω¬ 
νικά μέτρα (56,00μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χιλιο- 
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στά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πε¬ 
νήντα οκτώ και 48% (58,48 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης ενενήντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (98%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και είσοδο πολυ¬ 
κατοικίας. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. (10) δέκα, (12) δώδεκα και (15) δέκα 
πέντε διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/2β/5.6.74 Σχέ¬ 
διο κατόψεως του Α ορόφου. 

Το αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσε¬ 
ρα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι και 30% τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (86,30 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξι δεκάκις 
χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά 
(151 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν πε¬ 
νήντα ένα χιλιοστά (151 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 7 διαμέρι¬ 
σμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 12 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, κλιμακοστάσιο, πλα¬ 
τύσκαλο ορόφου και το 12 διαμέρισμα. 

Τοαριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία και 05% τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (73.05 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (30%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα έξι και 28% (76,28 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά 
(1 27%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πλατύσκαλο ορόφου και τα δια¬ 
μερίσματα 10 και 15. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 10 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 15 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. δεκαπέντε (15) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά 
μέτρα (56,00μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χιλιοστά 
(23 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
οκτώ και 48% (58,48 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο) , στις 
δαπάνες κεντρικής θέρμανσης ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98%ο), και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 12 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με το διαμέρισμα 12, πλατύσκαλο 
ορόφου και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 


χώρους δηλαδή διάδρομο προσπελάσεως και κλιμακοστά¬ 
σιο που απολήγει στο Δώμα και τα υπ’ αριθμ. Έντεκα (11), 
δέκα τρία (13) και δέκα έξι (16) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο Α/2β/5.6.74 Σχέδιο κατόψεως του Β ορόφου. 

Το αριθμ. έντεκα (11) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι και 30% τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (86,30 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά 
(151%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν πε¬ 
νήντα ένα χιλιοστά (151 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 8 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 13 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, κλιμακοστάσιο, πλα¬ 
τύσκαλο ορόφου καιτο 13 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. δεκατρία (13) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία και 05% 
τετραγωνικά μέτρα (73.05 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (30%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα έξι και 28% (76,28 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά 
(1 27%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι επτά χιλιοστά (127%ο), και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πλατύσκαλο ορόφου και τα δια¬ 
μερίσματα 16 και 11. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 11 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 16 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. δέκα έξι (16) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56, 00μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χιλιοστά (23%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ 
και 48% (58,48 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 13 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, το διαμέρισμα 13 
και πλατύσκαλο ορόφου. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το ΔΩΜΑ που φαίνεται στο Α/3/4.3.71 σχέδιο κάτοψης 
Δώματος στο οποίο απολήγει το κλιμακοστάσιο. 

Οι πολυκατοικίες ΙΑ και 1Β του στοίχου ένα (1) τύπου 
3006-Γ, έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πεντακόσια χιλιοστά 
(500%ο) η κάθε μία. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΥΟ (2): 

Ο Στοίχος Δύο (2), τύπου 3007, που φαίνεται στο 11236/ 
Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από τις 2Α 
και 2Β τριώροφες πολυκατοικίες η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Η 2Α πολυκατοικία αποτελείται από την Πυλωτή, πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), Τρίτο (Γ) καιτο Δώμα, πάνω απάτην Πυ¬ 
λωτή ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 
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Η ΠΥΛΩΤΗ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως, κλιμακοστά¬ 
σιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης, και φαίνεται 
στο Α/Π1/11.7.80 σχέδιο κατόψεως. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. δέκα επτά (17) και είκοσι (20) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. δέκα επτά (17) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
έξι χιλιοστά (166 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 20 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 15% 
τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χι¬ 
λιοστά (166%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 17 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το 23 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο 
και τα αριθμ. δέκα οκτώ (18) και είκοσι ένα (21) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (167%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 21 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 


σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (1 67%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (1 67%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, φωταγωγό και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 18 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το 24 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 

Ο ΤΡΙΤΟΣ (Γ) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. δέκα εννέα (19) και είκοσι δύο (22) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. δέκα εννέα (19) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74, 15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (1 67%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα έξι χιλιοστά (166%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 22 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
1 5% τετραγωνικά μέτρα (74,1 5 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (167%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα έξι χιλιοστά (166%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 19 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το 25 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Η 2Β πολυκατοικία αποτελείται από την Πυλωτή, πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και το Δώμα, πάνω από την πυ¬ 
λωτή ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η ΠΥΛΩΤΗ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως, κλιμακοστά¬ 
σιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης, και φαίνεται 
στο Α/Π 1/11.7.80 σχέδιο κατόψεως. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο, και τα 
αριθμ. είκοσι τρία (23) και είκοσι έξι (26) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη- 
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θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
έξι χιλιοστά (166%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Μετο 20 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 26 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. είκοσι έξι (26) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
έξι χιλιοστά (166%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 23 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) και είκοσι επτά (27) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (167%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Μετο 21 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 27 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15%τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (1 67%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (1 67%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 24 
διαμέρισμα. 


Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΤΡΙΤΟΣ (Γ) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. είκοσι πέντε (25) και είκοσι οκτώ (28) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (167%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα έξι χιλιοστά (1 66%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με το 22 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 28 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (167%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα έξι χιλιοστά (166%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο ορόφου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 25 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 2Α και 2Β του στοίχου δύο (2) τύπου 
3007, έχουν κοινή θέρμανση με τις πολυκατοικίες 3Α και 
3Β του στοίχου τρία (3) τύπου 3007 με ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης διακόσια πενήντα 
χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑ (3) 

Ο Στοίχος Τρία (3), τύπου 3007, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις 3Α και 3Β τριώροφες πολυκατοικίες η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Η 3Α πολυκατοικία αποτελείται από την πυλωτή, πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και το Δώμα, πάνω από την πυ¬ 
λωτή ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η ΠΥΛΩΤΗ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως, κλιμακοστά¬ 
σιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης, και φαίνεται 
στο Α/Π1/11.7.80 σχέδιο κατόψεως. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. 
είκοσι εννέα (29) και τριάντα δύο (32) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
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15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
έξι χιλιοστά (166%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 32 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
έξι χιλιοστά (166%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, φωταγωγό και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 29 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το 35 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. τριάντα (30) και τριάντα τρία (33) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα αποτελείται απότρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 15% 
τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χι¬ 
λιοστά (167%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 33 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (167%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, φωταγωγό και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 30 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το 36 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 


Ο ΤΡΙΤΟΣ (Γ) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. τριάντα ένα (31) και τριάντα τέσσερα (34) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
1 5% τετραγωνικά μέτρα (74, 1 5 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (1 67%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα έξι χιλιοστά (1 66%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 34 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 1 5% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (167%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα έξι χιλιοστά (1 66%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 31 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το 37 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Η 3Β πολυκατοικία αποτελείται από την πυλωτή, πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και το Δώμα, πάνω από το ισό¬ 
γειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η ΠΥΛΩΤΗ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως, κλιμακοστά¬ 
σιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης, και φαίνεται 
στο Α/Π1/11.7.80 σχέδιο κατόψεως. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα αριθμ. 
τριάντα πέντε (35) και τριάντα οκτώ (38) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξή¬ 
ντα έξι χιλιοστά (166%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με το 32 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 




17598 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 38 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 1 5% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξή¬ 
ντα έξι χιλιοστά (1 66%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 35 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. τριάντα έξι (36) και τριάντα εννέα (39) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (167%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Μετο 33 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 39 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (167%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλιοστά (167%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 36 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΤΡΙΤΟΣ (Γ) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα αριθμ. 
τριάντα επτά (37) και σαράντα (40) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 


μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά 
χιλιοστά (167%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εξήντα έξι χιλιοστά (166%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με το 34 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 40 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα 
επτά χιλιοστά (167%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα έξι χιλιοστά (166%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 37 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 3Α και 3Β του στοίχου τρία (3) τύπου 
3007, έχουν κοινή θέρμανση με τις πολυκατοικίες 2Α και 
2Β του στοίχου δύο (2) τύπου 3007 με ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης διακόσια πενήντα 
χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 

Ο Στοίχος Τέσσερα (4), τύπου 3007, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις 4Α και 4Β τριώροφες πολυκατοικίες η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Η 4Α πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Υ/1 β/10.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. σαράντα ένα (41) και σα¬ 
ράντα τέσσερα (44) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται 
στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ και 29% τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (58.29μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τέσσερα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εξήντα και 87%(60.87 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά 
(135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριά¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και κοινόχρηστο διάδρομο 
εισόδου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο χώρο εισόδου. 
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Το αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατό εβδομήντα 
τρία χιλιοστά ( 173%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο. 

Δυτικά: Με το 47 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα υπ’ 
αριθμ. σαράντα δυο (42) και σαράντα πέντε (45) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και με το 45 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 15% 
τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιο¬ 
στά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 42 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το 48 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. σαράντα τρία (43) και σαράντα έξι (46) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. σαράντατρία (43) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 


μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και μετο 46 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 43 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Μετο 49 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 

Τ ο ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Η 4Β πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, υποσταθμό κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Υ/1 β/10.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. σαράντα επτά (47) και 
πενήντα (50) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ και 
29% τετραγωνικά μέτρα (58.29μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τέσσε¬ 
ρα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60.87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο, φωταγωγό και κοινόχρηστο 
διάδρομο εισόδου. 

Ανατολικά: Μετο 44 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο διάδρομο 
εισόδου. 

Το αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 15% 
τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
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σας δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιο¬ 
στά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο εισόδου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. σαράντα οκτώ (48) και πενήντα ένα (51) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 15% 
τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιο¬ 
στά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Μετο 45 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 51 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά ( 173%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 48 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο που και τα 
αριθμ. σαράντα εννέα (49) και πενήντα δύο (52) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Μετο 46 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 52 δια¬ 
μέρισμα. 


Το αριθμ. πενήντα δύο (52) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 48 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 4Α και 4Β του στοίχου τέσσερα (4) τύ¬ 
που 3007, έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πεντακόσια χιλιοστά 
(500%ο) η κάθε μία. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) 

Ο Στοίχος (5) Πέντε, τύπου 3007, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις 5Α και 5Β τριώροφες πολυκατοικίες η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Η 5Α πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Υ/1 β/10.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. πενήντα τρία (53) και πε¬ 
νήντα έξη (56) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ και 
29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τέσσε¬ 
ρα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και κοινόχρηστο διάδρομο 
εισόδου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο διάδρομο 
εισόδου. 

Το αριθμ. πενήντα έξη (56) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομή¬ 
ντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρ- 
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μανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο εισόδου. 

Δυτικά: Με το 59 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα αριθμ. 
πενήντα τέσσερα (54) και πενήντα επτά (57) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδόνεβδομήντατέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και κλιμακοστάσιο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και με το 57 
διαμέρισμα. 

Το αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 54 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το 60 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. πενήντα πέντε (55) και πενήντα οκτώ (58) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 15% 
τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιο¬ 
στά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και με το 58 
διαμέρισμα. 

Το αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα αποτελείται από 


τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (1 73%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (1 73%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 55 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Μετο61 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας και 
φωταγωγό. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Η 5Β πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Υ/1 β/10.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. πενήντα εννέα (59) και 
εξήντα δύο (62) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ και 
29% τετραγωνικά μέτρα (58.29μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τέσσε¬ 
ρα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60.87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο, φωταγωγό και κοινόχρηστο 
διάδρομο εισόδου. 

Ανατολικά: Με το 56 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο διάδρομο 
εισόδου. 

Το αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο εισόδου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
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αριθμ. εξήντα (60) και εξήντα τρία (63) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 15% 
τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκάκις 
χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιο¬ 
στά (1 73%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγωγό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Μετο 57 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 63 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά ( 173%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 60 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. εξήντα ένα (61) και εξήντα τέσσερα (64) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά ( 173%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φωταγω¬ 
γό. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ανατολικά: Μετο 58 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 
και φωταγωγό. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 64 δια¬ 
μέρισμα. 

Το αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρι¬ 


κής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (1 73%ο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 61 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΞΙ (6) 

Ο Στοίχος Έξι (6), τύπου 3006-Β, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις 6Α 6Β και 6Γ τριώροφες πολυκατοικίες η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η 6Α πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/27/8.9.73 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμαπυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομοπρο- 
σπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. 
εξήντα πέντε (65) και εβδομήντα (70) Ισόγεια διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1 γ/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ένα χι¬ 
λιοστά (121 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο είσοδο, κλιμακοστάσιο 
και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 40% 
τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκάκις 
χιλιοστά (38%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε χιλιο¬ 
στά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας και κλιμακοστάσιο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 73 διαμέρισμα 
όμορης πολυκατοικίας. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. εξήντα έξι (66), εξήντα οκτώ 
(68) και εβδομήντα ένα (71) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εξήντα έξι (66) διαμέρισμα αποτελείται από 
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τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις 
χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά 
(121 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121 % 0 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και το 68 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά και το 68 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και 10% (75,10 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 42% (78,42 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι 
χιλιοστά (11 6%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (1 16%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά και το 66 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και το 71 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά. 

Βορειοδυτικά: Με πλατύσκαλο και τα 66 και 71 διαμερί¬ 
σματα. 

Το αριθμ. Εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
πέντε χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο 
ορόφου και το 68 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά και το 68 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 74 διαμέρισμα 
όμορης πολυκατοικίας. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο πλατύσκαλο, διάδρο¬ 
μο προσπελάσεως και τα αριθμ. εξήντα επτά (67), εξήντα 
εννέα (69) και εβδομήντα δύο (72) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις 
χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά 
(121 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και το 69 
διαμέρισμα. 


Νοτιοανατολικά: Με πρασιά και το 69 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε και 
10%τετραγωνικά μέτρα (75,10 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 42% (78,42 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι 
χιλιοστά (11 6%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (11 6%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά και το 67 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και το 72 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά. 

Βορειοδυτικά: Με πλατύσκαλο και τα 67 και 72 διαμερί¬ 
σματα. 

Το αριθμ. Εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
πέντε χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο 
ορόφου και το 69 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά και το 69 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 75 διαμέρισμα 
όμορης πολυκατοικίας. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Η 6Β πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/27/8.9.73 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. Εβδομήντατρία (73), εβδο¬ 
μήντα έξι (76) και εβδομήντα εννέα (79) Ισόγεια διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1 γ/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. Εβδομήντατρία (73) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
ένα χιλιοστά (121 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με 76 διαμέρισμα, κοινόχρηστο είσοδο 
και κλιμακοστάσιο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 70 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 76 διαμέρισμα. 
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Το αριθμ. Εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε και 
10%τετραγωνικά μέτρα (75,10 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 42% (78,42 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χι¬ 
λιοστά (103%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά και το 73 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και το 79 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με κεντρική είσοδο και τα 79 και 73 
διαμερίσματα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. Εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
οκτώ χιλιοστά (108%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 76 διαμέρισμα κεντρική είσο¬ 
δο, κλιμακοστάσιο και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και όμορη ιδιοκτησία. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά. 

Βορειοδυτικά: Με πρασιά και το 76 διαμέρισμα. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. Εβδομήντα τέσσερα (74), 
εβδομήντα επτά (77) και ογδόντα (80) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. Εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με 77 διαμέρισμα και πλατύσκαλο ορό¬ 
φου. 

Νοτιοανατολικά: Με το 71 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 77 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. Εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε και 
10% τετραγωνικά μέτρα (75,10 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 42% (78,42 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χι¬ 
λιοστά (103%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά καιτο 74 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά καιτο 80 διαμέρισμα. 


Νοτιοανατολικά: Με πλατύσκαλο και τα 80 και 74 διαμε¬ 
ρίσματα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις 
χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εν¬ 
νέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 77 διαμέρισμα, πλατύσκαλο 
ορόφου και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και όμορη ιδιοκτησία. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά. 

Βορειοδυτικά: Με πρασιά καιτο 77 διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο διάδρο¬ 
μο προσπελάσεως και τα αριθμ. Εβδομήντα πέντε (75), 
εβδομήντα οκτώ (78) και ογδόντα ένα (81) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. Εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (1 22%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με 78 διαμέρισμα και πλατύσκαλο ορόφου. 

Νοτιοανατολικά: Με το 72 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 78 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. Εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε και 
10% τετραγωνικά μέτρα (75,10 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 42% (78,42 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χι¬ 
λιοστά (103%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά καιτο 75 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και το 81 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με πλατύσκαλο και τα 81 και 75 διαμε¬ 
ρίσματα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις 
χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(1 09%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν οκτώ 
χιλιοστά (108%ο) και συνορεύει: 
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Βορειοανατολικά: Με το 78 διαμέρισμα, πλατύσκαλο 
ορόφου και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και όμορη ιδιοκτησία. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά. 

Βορειοδυτικά: Με πρασιά και το 78 διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 6Β και 6Γ του στοίχου έξι (6) τύπου 
3006-Β, έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πεντακόσια χιλιοστά 
(500%ο) η κάθε μία. 

Η 6Γ πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/27/8.9.73 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
υποσταθμό κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως 
που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. Ογδόντα 
δύο (82), ογδόντα πέντε (85) και ογδόντα οκτώ (88) Ισό¬ 
γεια διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1γ/17.10.75 Σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις 
χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν οκτώ χιλιοστά 
(108%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εν¬ 
νέα χιλιοστά (109%ο), και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 79 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με κεντρική είσοδο, κλιμακοστάσιο και το 
85 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά. 

Βορειοδυτικά: Με πρασιά και το 85 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. Ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε και 
10% τετραγωνικά μέτρα (75,10 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 42% (78,42 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χι¬ 
λιοστά (103%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά και το 82 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και το 88 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόχρηστο χώρο, κεντρική είσο¬ 
δο και τα 82 και 88 διαμερίσματα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. Ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40%τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι ένα χιλιο¬ 


στά (121 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 85 διαμέρισμα, κεντρική είσο¬ 
δο, πλατύσκαλο και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με πρασιά και το 85 διαμέρισμα. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. Ογδόντα τρία (83), ογδόντα 
έξι (86) και ογδόντα εννέα (89) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εν¬ 
νέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 80 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 86 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά. 

Βορειοδυτικά: Με πρασιά και το 86 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. Ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε και 10% 
τετραγωνικά μέτρα (75,10 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο δεκά¬ 
κις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα οκτώ και 42% (78,42 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιο¬ 
στά (103%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά και το 83 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και το 89 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόχρηστο χώρο, πλατύσκαλο 
και τα 83 και 89 διαμερίσματα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. Ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι δύο χι¬ 
λιοστά (122%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης είκο¬ 
σι δύο χιλιοστά (122%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 86 διαμέρισμα, πλατύσκαλο 
και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με πρασιά και το 86 διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. Ογδόντα τέσσερα 
(84), ογδόντα επτά (87) και ενενήντα (90) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 
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Το αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
εννέα χιλιοστά (109%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν οκτώ χιλιοστά (108%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 81 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 87 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με πρασιά. 

Βορειοδυτικά: Με πρασιά και το 87 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. Ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε και 
10%τετραγωνικά μέτρα (75,10 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 42% (78,42 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χι¬ 
λιοστά (103%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πρασιά και το 84 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και το 90 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόχρηστο χώρο, πλατύσκαλο 
και τα 84 και 90 διαμερίσματα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 
40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ 
δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (1 22%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 87 διαμέρισμα, πλατύσκαλο 
και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με πρασιά και το 87 διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 6Γ και 6Β του στοίχου έξι (6) τύπου 
3006-Β, έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πεντακόσια χιλιοστά 
(500%ο) η κάθε μία. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΠΤΑ (7) 

Ο Στοίχος επτά (7), τύπου 3006-Β, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις 7Α 7Β, 7Γ, και 7Δ τριώροφες πολυκατοικίες η πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η 7Α πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) καιτοΔώμα, πάνωαπότο 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 


δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/27/8.9.73 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο και διάδρομο προσπελά- 
σεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. Ενε¬ 
νήντα ένα (91) και ενενήντα έξι (96) Ισόγεια διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1 γ/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. Ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά 
(34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά 
(121 1%οο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια διακό¬ 
σια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (1211 %οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με χώρο πυλωτής και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 

120 ισόγειο διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, χώρο ει¬ 
σόδου και χώρο πυλωτής. 

Το αριθμ. Ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 
40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ 
δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια τριακόσια 
πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355%οο), στις δαπάνες 
κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (1355%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 99 ισόγειο δια¬ 
μέρισμα όμορης πολυκατοικίας. Νοτιοανατολικά: Με 
εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο 
και χώρο πυλωτής. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. Ενενήντα δύο (92), ενενήντα 
τέσσερα (94) και ενενήντα επτά (97) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. Ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά 
(34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά 
(121 1%οο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια διακό¬ 
σια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (1211 %οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 94 διαμέρισμα και ακάλυπτο 
χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 

121 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλατύ¬ 
σκαλο και το 94 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. Ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα αποτελεί- 
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ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέ¬ 
ντε τετραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια εκατόν πε¬ 
νήντα δεκάκις χιλιοστά (1 150%οο), στις δαπάνες κεντρι¬ 
κής θέρμανσης χίλια εκατόν πενήντα δεκάκις χιλιοστά 
(1 150%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πεζόδρομο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο και τα 97 και 92 διαμερί¬ 
σματα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 92 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 97 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. Ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40%τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια τριακόσια 
πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355%οο), στις δαπάνες 
κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (1355%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 94 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 100 διαμέρισμα 
όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμα¬ 
κοστάσιο, πλατύσκαλο καιτο 94 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ενενήντα τρία (93), 
ενενήντα πέντε (95) και ενενήντα οκτώ (98) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά 
(34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά 
(1211 %οο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια διακό¬ 
σια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (1211 %οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 95 διαμέρισμα και ακάλυπτο 
Χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 
122 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλατύ¬ 
σκαλο και το 95 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. Ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο δεκάκις 
χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια εκατόν πενήντα δε¬ 


κάκις χιλιοστά (1150%οο), στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης χίλια εκατόν πενήντα δεκάκις χιλιοστά (1 150%οο) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πεζόδρομο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο και τα 98 και 93 διαμερί¬ 
σματα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 93 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 98 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. Ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια τριακόσια 
πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355%οο), στις δαπάνες 
κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (1355 %οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 95 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 101 διαμέρισμα 
όμορης πολυκατοικίας. Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό 
ακάλυπτο χώρο, κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 95 
διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 7Α, 7Β, 7Γ και 7Δτου στοίχου επτά (7) 
τύπου 3006-Β, έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης διακόσια πενή¬ 
ντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

Η 7Β πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/27/8.9.73 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο και διάδρομο προσπελά¬ 
σεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. ενενή¬ 
ντα εννέα (99) και εκατόν τέσσερα (104) Ισόγεια διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1 γ/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετραγωνικά 
μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά 
(34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά 
(121 1%οο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια διακό¬ 
σια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (1211 %οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, καιτο 
96 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, χώρο ει¬ 
σόδου και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής. 

Το αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
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λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια 
τριακόσια πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355 %οο) , στις 
δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355 %οο) και συνορεύει! 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλι¬ 
μακοστάσιο, χώρο εισόδου και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 107 διαμέρι¬ 
σμα όμορης πολυκατοικίας. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατό (100), εκατόν δύο 
(102) και εκατόν πέντε (105) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετραγωνικά 
μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά 
(34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά 
(121 1%οο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια διακό¬ 
σια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (121 1%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 
97 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλατύσκα¬ 
λο και το 102 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 102 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. εκατόν δύο (102) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά 
(32%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων χίλια εκατόν πενήντα δεκάκις χιλιοστά 
(11 50%οο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια εκατόν 
πενήντα δεκάκις χιλιοστά (11 50%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 100 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 105 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με πλατύσκαλο και τα 100 και 105 δια¬ 
μερίσματα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια τριακόσια 
πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355%οο), στις δαπάνες 
κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (1355%οο) και συνορεύει: 


Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλι¬ 
μακοστάσιο, πλατύσκαλο καιτο 102 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 108 διαμέρι¬ 
σμα όμορης πολυκατοικίας. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 102 διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν ένα (101), 
εκατόν τρία (103) και εκατόν έξι (106) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά 
(34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά 
(121 1%οο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια διακό¬ 
σια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (1211 %οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο καιτο 
98 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλατύσκα¬ 
λο καιτο 103 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 103 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. εκατόν τρία (103) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά 
(32%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα οκτώ και 31 % (78,31 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων χίλια εκατόν πενήντα δεκάκις χιλιοστά 
(1150%οο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια εκατόν 
πενήντα δεκάκις χιλιοστά (1 150%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 101 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 106 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με πλατύσκαλο καιτα 101 και 106 δια¬ 
μερίσματα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν έξι (106) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 
40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ 
δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια τριακόσια 
πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355%οο), στις δαπάνες 
κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (1355%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλι¬ 
μακοστάσιο, πλατύσκαλο καιτο 103 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 109 διαμέρι¬ 
σμα όμορης πολυκατοικίας. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 103 διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 
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Οι πολυκατοικίες 7Α, 7Β, 7Γ και 7Δτου στοίχου επτά (7) 
τύπου 3006-Β, έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης διακόσια πενή¬ 
ντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

Η 7Γ πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/27/8.9.73 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-ΠΥΛΩΤΗ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο και διάδρομο 
προσπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. εκατόν επτά (107) και εκατόν δώδεκα (112) Ισόγεια 
διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1 γ/17.10.75 Σχέδιο 
κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια διακόσια ένδεκα 
δεκάκις χιλιοστά (1211 %οο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (1211 %οο) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοανατολικά: Με χώρο πυλωτής, χώρο εισόδου και 
εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 104 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40%τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια τριακόσια 
πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355%οο), στις δαπάνες 
κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (1355%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 115 διαμέ¬ 
ρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοανατολικά:: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, πλατύσκαλο και χώρο πυλωτής. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν οκτώ (108), εκατόν 
δέκα (110) και εκατόν δέκα τρία (113) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια διακόσια ένδεκα 


δεκάκις χιλιοστά (121 1%οο), στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (121 1%οο) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 110 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με το 110 διαμέρισμα, πλατύσκαλο 
και εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 105 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο δεκάκις 
χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια εκατόν πενήντα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (1150%οο), στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης χίλια εκατόν πενήντα δεκάκις χιλιοστά (1 150%οο) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πλατύσκαλο και τα 108 και 113 
διαμερίσματα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 113 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 108 διαμέρι¬ 
σμα. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια 
τριακόσια πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1 355%οο) , στις 
δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355 %οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 116 διαμέ¬ 
ρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 110 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, πλατύσκαλο και το 110 διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν εννέα (109), 
εκατόν ένδεκα (111) και εκατόν δέκα τέσσερα (114) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ αριθμ. Α/2β/17-10-75 
Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια διακόσια ένδεκα 
δεκάκις χιλιοστά (121 1%οο), στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (121 1%οο) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 111 διαμέρισμα. 
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Νοτιοανατολικά: Με το 111 διαμέρισμα, πλατύσκαλο 
και εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 106 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο δεκάκις 
χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια εκατόν πενήντα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (1150%οο), στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης χίλια εκατόν πενήντα δεκάκις χιλιοστά (1150%οο) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με πλατύσκαλο και τα 109 και 114 
διαμερίσματα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 114 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 109 διαμέρι¬ 
σμα. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια 
τριακόσια πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355 %οο) , στις 
δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355 %οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 117 διαμέ¬ 
ρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 111 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, πλατύσκαλο και το 111 διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 7Α, 7Β, 7Γ και 7Δτου στοίχου επτά (7) 
τύπου 3006-Β, έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης διακόσια πενή¬ 
ντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

Η 7Δ πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) καιτοΔώμα, πάνωαπότο 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/27/8.9.73 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-ΠΥΛΩΤΗ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο και διάδρομο 
προσπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) και εκατόν είκοσι (120) 
Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1 γ/17.10.75 
Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 


τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια δια¬ 
κόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (1211 %οο) , στις δαπάνες 
κεντρικής θέρμανσης χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (1211%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, χώρο 
εισόδου και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 112 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40%τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια τριακόσια 
πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355%οο), στις δαπάνες 
κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (1355%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, χώρο εισόδου και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 91 διαμέρισμα 
όμορης πολυκατοικίας. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως καιτα αριθμ. εκατόν δέκα έξι (116), εκατόν 
δέκα οκτώ (118) και εκατόν είκοσι ένα (121) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα έξι (116) διαμέρισμα αποτελείται 
απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό καιλοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εννέα τετραγω¬ 
νικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (1211 %οο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια δια¬ 
κόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (1211 %οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλα¬ 
τύσκαλο και το 118 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 113 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 118 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα αποτελείται 
απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό καιλοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέντε τετραγω¬ 
νικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά 
(32%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα 
οκτώ και 31 % (78,31 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χίλια εκατόν πενήντα δεκάκις χιλιοστά 
(1 150%οο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια εκατόν 
πενήντα δεκάκις χιλιοστά (1150 %οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 121 διαμέ¬ 
ρισμα. 
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Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 116 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με πλατύσκαλο και τα 121 και 116 δια¬ 
μερίσματα. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια 
τριακόσια πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1 355%οο) , στις 
δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, πλατύσκαλο και το 118 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 118 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 92 διαμέρισμα 
όμορης πολυκατοικίας. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν δέκα επτά 
(117), εκατόν δέκα εννέα (119) και εκατόν είκοσι δύο (122) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ αριθμ. Α/2β/17-10-75 
Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια δια¬ 
κόσια ένδεκα δεκάκις χιλιοστά (1211 %οο) , στις δαπάνες 
κεντρικής θέρμανσης χίλια διακόσια ένδεκα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (1211%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλα¬ 
τύσκαλο και το 119 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 114 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 119 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέ¬ 
ντε τετραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
δεκάκις χιλιοστά (32%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια εκατόν πε¬ 
νήντα δεκάκις χιλιοστά (1150%οο), στις δαπάνες κεντρι¬ 
κής θέρμανσης χίλια εκατόν πενήντα δεκάκις χιλιοστά 
(1150%οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 122 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 117 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με πλατύσκαλο και τα 122 και 117 δια¬ 
μερίσματα. 


Το αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χίλια 
τριακόσια πενήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (1 355%οο) , στις 
δαπάνες κεντρικής θέρμανσης χίλια τριακόσια πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (1355 %οο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, πλατύσκαλο και το 119 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 119 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 93 διαμέρισμα 
όμορης πολυκατοικίας. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 7Α, 7Β, 7Γ και 7Δτου στοίχου επτά (7) 
τύπου 3006-Β, έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης διακόσια πενή¬ 
ντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΟΚΤΩ (8) 

Ο Στοίχος Οκτώ (8), τύπου 3007, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις 8Α και 8Β τριώροφες πολυκατοικίες η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Η 8Α πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) 
και εκατόν είκοσι έξι (126) Ισόγεια διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74, 1 5 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (3 1 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
κοινόχρηστο διάδρομο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
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τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 129 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο εισόδου. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) και εκατόν είκοσι επτά 

(127) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα και 1 5% τετραγωνικά μέτρα (74,1 5 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (1 73%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 127 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 1 5% τετραγωνικά μέτρα (74,1 5 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 130 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο καιτο 124 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) και εκατόν είκοσι οκτώ 

(128) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74, 15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 


ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 128 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 1 5%τετραγωνικά μέτρα (74,1 5 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (3 1 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 131 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο καιτο 125 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το ΔΩΜΑ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι 8Α και 8Β πολυκατοικίες του οκτώ (8) στοίχου έχουν 
κοινή θέρμανση με τις πολυκατοικίες 9Ακαι9Βτου στοίχου 
εννέα (9) με ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής 
θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

Η 8Β πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα 

(129) και εκατόν τριάντα δύο (132) Ισόγεια διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15%τετραγωνικά μέτρα (74, 15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (3 1 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
κοινόχρηστο διάδρομο. 

Νοτιοδυτικά: Με το 126 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι- 
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πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα αριθμ. 
εκατόν τριάντα (130) και εκατόν τριάντα τρία (133) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδόνεβδομήντατέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 133 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με το 127 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 130 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) και εκατόν τριάντα 
τέσσερα (134) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1 / 
18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15%τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 


ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 134 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με το 128 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% 
(77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 131 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Το ΔΩΜΑ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι 8Α και 8Β πολυκατοικίες του οκτώ (8) στοίχου έχουν 
κοινή θέρμανση με τις πολυκατοικίες 9Α και 9Β του στοίχου 
εννέα (9) με ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής 
θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΝΕΑ (9) 

Ο Στοίχος Εννέα (9), τύπου 3007, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις 9Α και 9Β τριώροφες πολυκατοικίες η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Η 9Α πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε 
(135) και εκατόν τριάντα οκτώ (138) Ισόγεια διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
κοινόχρηστο διάδρομο. 
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Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 141 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. εκατόν τριάντα έξι (136) και εκατόν τριάντα εννέα 

(139) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόντριάντα έξι (136) διαμέρισμα αποτελεί- 
ταιαπότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίναλουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομή¬ 
ντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εβδομήντα τρία (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 139 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Το αριθμ. εκατόντριάντα εννέα (139) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομή¬ 
ντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εβδομήντα τρία (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 142 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο καιτο 136 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137) και εκατόν σαράντα 

(140) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόντριάντα επτά (137) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 


πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομή¬ 
ντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εβδομήντα τρία (1 73%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 140 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομή¬ 
ντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εβδομήντα τρία (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 143 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο καιτο 137 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το ΔΩΜΑ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι 9Α και 9Β πολυκατοικίες του εννέα (9) στοίχου έχουν 
κοινή θέρμανση με τις πολυκατοικίες 8Α και 8Β του στοί¬ 
χου οκτώ (8) με ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής 
θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

Η 9Β πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εκατόν σαράντα ένα 

(141) και εκατόν σαράντα τέσσερα (144) Ισόγεια διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα ένα (141) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίναλουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
κοινόχρηστο διάδρομο. 

Νοτιοδυτικά: Με το 138 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 
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Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώ και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. εκατόν σαράντα δύο (142) και εκατόν σαράντα πέ¬ 
ντε (145) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15%τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (3 1 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 145 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με το 139 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 142 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) και εκατόν σαράντα 
έξι (146) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 
σχέδιο κατόψεως. 


Το αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 146 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με το 140 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 1 5% τετραγωνικά μέτρα (74,1 5 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 143 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Το ΔΩΜΑ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι 9Α και 9Β πολυκατοικίες του εννέα (9) στοίχου έχουν 
κοινή θέρμανση με τις πολυκατοικίες 8Α και 8Β του στοί¬ 
χου οκτώ (8) με ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής 
θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ (10) 

Ο Στοίχος Δέκα (10), τύπου 3007, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις 10Α 10Β, 10Γ και 10Δ τριώροφες πολυκατοικίες η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η 10Α πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισό¬ 
γειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εκατόν σαράντα επτά 
(147) και εκατόν πενήντα (150) Ισόγεια διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
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τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο είσοδο και ακάλυ¬ 
πτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, φωταγωγό και ακάλυπτο 
χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 153 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) και εκατόν πενήντα 
ένα (151) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα και 1 5% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 
151 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούνοε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, φωταγωγό και ακάλυπτο 
χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 154 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 


Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

148 διαμέρισμα 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) και εκατόν πενήντα 
δύο (152) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 
152 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15%τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και φω¬ 
ταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με το 155 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

149 διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 10Α 10Β 10Γ και ΙΟΔτου δέκα (10) 
στοίχου έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινής θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλιο¬ 
στά (250%ο) η κάθε μία. 

Η 10Β πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισό¬ 
γειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εκατόν πενήντα τρία 
(153) και εκατόν πενήντα έξι (156) Ισόγεια διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
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κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, φωταγωγό και 
κοινόχρηστο διάδρομο. 

Νοτιοδυτικά: Με φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με το 150 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα έξι (156) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό.. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, φωταγωγό και ακάλυπτο 
χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 159 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) και εκατόν πενήντα 
επτά (157) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% 
(77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και φω¬ 
ταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 
157 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 151 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 


ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και φω¬ 
ταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με το 151 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

154 διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) και εκατόν πενήντα 
οκτώ (158) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και φω¬ 
ταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 
158 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 152 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (3 1 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και φω¬ 
ταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με το 161 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

155 διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 10Α 10Β 10Γ και 10Δ του δέκα (10) 
στοίχου έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινής θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλιο¬ 
στά (250%ο) η κάθε μία. 

Η 10Γ πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισό¬ 
γειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 
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Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα 
(159) και εκατόν εξήντα δύο (162) Ισόγεια διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο, ακάλυ¬ 
πτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με το 156 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, φωταγωγό και ακάλυπτο 
χώρο 

Νοτιοανατολικά: Με το 165 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα αριθμ. 
εκατόν εξήντα (160) και εκατόν εξήντα τρία (163) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και φω¬ 
ταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 
163 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 157 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 


15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, φωταγωγό και ακάλυπτο 
χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 166 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

160 διαμέρισμα 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) και εξήντα τέσσερα 
(164) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (3 1 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και φω¬ 
ταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 
164 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 158 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% 
(77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, φωταγωγό και ακάλυπτο 
χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 167 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

161 διαμέρισμα 

Το ΔΩΜΑ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 10Α 1 0Β 10Γ και ΙΟΔτου δέκα (10) 
στοίχου έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινής θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλιο¬ 
στά (250%ο) η κάθε μία. 

Η 10Δ πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισό- 
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γειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εκατόν εξήντα πέντε 
(165) και εκατόν εξήντα οκτώ (168) Ισόγεια διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, φωταγωγό και 
κοινόχρηστο διάδρομο. 

Νοτιοδυτικά: Με φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο εί¬ 
σοδο. 

Βορειοδυτικά: Με το 162 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα οκτώ (168) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 1 5%τετραγωνικά μέτρα (74, 15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (3 1 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό.. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. εκατόν εξήντα έξι (166) και εκατόν εξήντα εννέα 
(169) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα έξι (166) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδόνεβδομήντατέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και φω¬ 
ταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 
169 διαμέρισμα. 


Βορειοδυτικά: Με το 163 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74, 1 5 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

166 διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167) και εκατόν εβδομήντα 
(170) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα επτά ( 167) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδόνεβδομήντατέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και φω¬ 
ταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 
170 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 164 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

167 διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 10Α 10Β 10Γ και 10Δ του δέκα (10) 
στοίχου έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινής θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλιο¬ 
στά (250%ο) η κάθε μία. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΔΕΚΑ (11) 

Ο Στοίχος Έντεκα (11), τύπου 3007, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις 11Α και ΙΙΒτριώροφες πολυκατοικίες η περιγρα¬ 
φή των οποίων έχει ως εξής: 

Η 11Α πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισό¬ 
γειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα ένα 
(171) και εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) Ισόγεια διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (1 35%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και ακά¬ 
λυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% 
(77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, φωταγωγό και ακάλυπτο 
χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 177 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. εκατόν εβδομήντα δύο (172) και εκατόν εβδομήντα 
πέντε (175) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 


τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

175 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% 
(77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, φωταγωγό και ακάλυπτο 
χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 178 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

172 διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) και εκατόν εβδο¬ 
μήντα έξι (176) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (1 73%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (1 73%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

176 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα έξι (176) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, φωταγωγό και ακάλυπτο 
χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 179 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

173 διαμέρισμα. 
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Το ΔΩΜΑ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 11Α 11Βτου ένδεκα (11) στοίχου καιη 
πολυκατοικία 12 του στοίχου δώδεκα (12) έχουν κοινή 
θέρμανση με ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής 
θέρμανσης τριακόσια τριάντα τρία χιλιοστά και 33% 
(333,33%ο) η κάθε μία. 

Η 11Β πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισό¬ 
γειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά 
(177) και εκατόν ογδόντα (180) Ισόγεια διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώ και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, φωταγωγό και 
κοινόχρηστο διάδρομο. 

Νοτιοδυτικά: Με φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με το 174 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα (180) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδόνεβδομήντατέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) και εκατόν ογδόντα 
ένα (181) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% 


(77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο, ακάλυπτο χώρο και φω¬ 
ταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

181 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 175 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδόνεβδομήντατέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

178 διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) και εκατόν ογδό¬ 
ντα δύο (182) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1 / 
18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα και 1 5% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο ακάλυπτο χώρο και φω¬ 
ταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

182 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 176 διαμέρισμα όμορης πολυκα¬ 
τοικίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδόνεβδομήντατέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (1 73%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 

179 διαμέρισμα. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Το ΔΩΜΑ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 11Α 11Βτου ένδεκα (11) στοίχου και η 
πολυκατοικία 12 του στοίχου δώδεκα (12) έχουν κοινή 
θέρμανση με ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής 
θέρμανσης τριακόσια τριάντα τρία χιλιοστά και 33% 
(333,33%ο) η κάθε μία. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) 

Ο Στοίχος Δώδεκα (12), τύπου 3007, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, περιλαμβάνει 
την 12 τριώροφη πολυκατοικία η περιγραφή της οποίας 
έχει ως εξής: 

Η 12 πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. εκατόν ογδόντα τρία 
(183) και εκατόν ογδόντα έξι (186) Ισόγεια διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, χώρο εισόδου και 
ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο εισόδου. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα έξι (186) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο.. 

Νοτιοδυτικά: Με διάδρομο εισόδου, κλιμακοστάσιο και 
ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με διάδρομο εισόδου και ακάλυπτο 
χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) και εκατόν ογδόντα 
επτά (187) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 


και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% 
(77,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, το 

187 διαμέρισμα και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα επτά (187) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 1 5% τετραγωνικά μέτρα (74,1 5 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, το 184 
διαμέρισμα και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. εκατόν ογδόντα πέντε (185) και εκατόν ογδόντα 
οκτώ (188) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα πέντε (185) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά ( 173%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, το 

188 διαμέρισμα και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα οκτώ (188) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα και 1 5%τετραγωνικά μέτρα (74,1 5 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, το 185 
διαμέρισμα και ακάλυπτο χώρο. 
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Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο. 

Το ΔΩΜΑ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, χώρο πλυντηρίου και φαίνε¬ 
ται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 11Α 11Βτου ένδεκα (11) στοίχου καιη 
πολυκατοικία 12 του στοίχου δώδεκα (12) έχουν κοινή 
θέρμανση με ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής 
θέρμανσης τριακόσια τριάντα τρία χιλιοστά και 33% 
(333,33%ο) η κάθε μία. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ (13) 

Ο Στοίχος Δέκα τρία (13), τύπου 3006-Γ, που φαίνεται 
στο 11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις 13Α 13Β 13Γ 13Δ και 13Ε τριώροφες πολυκατοι¬ 
κίες η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η 13Α πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/27/25.1.74 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομο 
προσπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. εκατόν ογδόντα εννέα (189) και εκατόν ενενήντα 
τέσσερα (194) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/1 γ/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα εννέα (189) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι 
τετραγωνικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις 
χιλιοστά (23 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά 
(97%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο 
και 58% χιλιοστά (32,58%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, είσοδο πολυκατοικίας 
και ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα έξι και 30% τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
τριάντα έξι δεκάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα και 11 % (90,11 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα 
ένα χιλιοστά (151 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
πενήντα και 20% χιλιοστά (50,20%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά, το 197 διαμέρισμα και πρασιά. 

Νότια: Με πρασιά και είσοδο πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με πρασιά. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο είσοδο πολυκατοικίας, κλι¬ 
μακοστάσιο και πρασιά. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν ενενήντα (190), εκα¬ 
τόν ενενήντα δύο (192) και εκατόν ενενήντα πέντε (195) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ αριθμ. Α/2β/17-10-75 
σχέδιο κατόψεως. 


Το αριθμ. εκατόν ενενήντα (190) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χι¬ 
λιοστά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο 
και 58% χιλιοστά (32,58%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά. 

Νότια: Με πρασιά και το 192 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Μετο 192 διαμέρισμα, πλατύσκαλο, και ακά¬ 
λυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα δύο (192) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία 
τετραγωνικά μέτρα και 5% (73,05μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (30%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα έξι και 28% (76,28μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά 
χιλιοστά (127%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης σα¬ 
ράντα δύο και 50% χιλιοστά (42,50%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο 190 διαμέρισμα, κοινόχρηστο διάδρομο 
και το 195 διαμέρισμα.. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 195 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 190 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα πέντε (195) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
έξι και 30% τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
έξι δεκάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλιοστά (151 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πε¬ 
νήντα και 20% χιλιοστά (50,20%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά, το 198 διαμέρισμα και πρασιά. 

Νότια: Με πρασιά και είσοδο πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με πρασιά. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, είσοδο πολυκατοικίας, κλι¬ 
μακοστάσιο και πρασιά. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν ενενήντα ένα 
(191), εκατόν ενενήντα τρία (193) και εκατόν ενενήντα έξι 
(196) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα ένα (191) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χι¬ 
λιοστά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο 
και 58% χιλιοστά (32,58%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά. 

Νότια: Με πρασιά και το 193 διαμέρισμα. 
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Ανατολικά: Μετο 193 διαμέρισμα, πλατύσκαλο, και ακά¬ 
λυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα τρία (193) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία 
τετραγωνικά μέτρα και 5% (73,05μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (30 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα έξι και 28% (76,28μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά 
χιλιοστά (127%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης σα¬ 
ράντα δύο και 50% χιλιοστά (42,50%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο 191 διαμέρισμα, κοινόχρηστο διάδρομο 
και το 196 διαμέρισμα. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 196 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 191 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα έξι (196) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι 
και 30% τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα έξι 
δεκάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα και 1 1% (90,11 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα χι¬ 
λιοστά (151%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πε¬ 
νήντα και 20% χιλιοστά (50,20%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά, το 199 διαμέρισμα και πρασιά. 

Νότια: Με πρασιά και είσοδο πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με πρασιά. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, είσοδο πολυκατοικίας, κλι¬ 
μακοστάσιο και πρασιά. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 13Α 13Β και 13Γ του στοίχου Δέκα 
τρία (13), τύπου 3006-Γ, έχουν κοινή θέρμανση με ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης τριακό¬ 
σια τριάντα τρία χιλιοστά και 33% (333,33%ο) η κάθε μία. 

Η 13Β πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισό- 
γειο-Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω 
από το ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/27/25.1.74 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομο 
προσπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. εκατόν ενενήντα επτά (197) και διακόσια δύο (202) 
Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1 γ/17.10.75 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα επτά (197) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
έξι και 30% τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
έξι δεκάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα χι¬ 
λιοστά (150%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πε¬ 
νήντα και 20% χιλιοστά (50,20%ο) και συνορεύει: 


Βόρεια: Με πρασιά και ακάλυπτο χώρο. 

Νότια: Με πρασιά, το 194 διαμέρισμα και πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, κλιμακοστάσιο, κεντρική είσοδο 
και ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια δύο (202) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγω¬ 
νικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χιλιο¬ 
στά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πε¬ 
νήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο και 58% 
χιλιοστά (32,58%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και ακάλυπτο χώρο. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, το 205 διαμέρισμα και πρασιά. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, είσοδο πολυκατοικίας και 
πρασιά. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως καιτα αριθμ. εκατόν ενενήντα οκτώ (198), 
διακόσια (200) και διακόσια τρία (203) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα οκτώ (198) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
έξι και 30% τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
έξι δεκάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλιοστά (151 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πε¬ 
νήντα και 20% χιλιοστά (50,20%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και ακάλυπτο χώρο. 

Νότια: Με πρασιά, το 195 διαμέρισμα και πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο 
διάδρομο και ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια (200) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και 5% (73,05μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (30%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα έξι και 28% (76,28μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά 
(127%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης σαράντα 
δύο και 50% χιλιοστά (42,50%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά. 

Νότια: Με το 198 διαμέρισμα, κοινόχρηστο διάδρομο 
και το 203 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με πρασιά και το 203 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά και το 198 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια τρία (203) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγω¬ 
νικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χιλιο¬ 
στά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πε¬ 
νήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο), 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


17625 


στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο και 58% 
χιλιοστά (32,58%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και το 200 διαμέρισμα. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, το 206 διαμέρισμα και πρασιά. 

Δυτικά: Με πρασιά, πλατύσκαλο και το 200 διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199), δια¬ 
κόσια ένα (201) και διακόσια τέσσερα (204) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
έξι και 30%τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
έξι δεκάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλιοστά (151%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πε¬ 
νήντα και 20% χιλιοστά (50,20%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και ακάλυπτο χώρο. 

Νότια: Με πρασιά, το 196 διαμέρισμα και πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο 
διάδρομο και ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια ένα (201) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα και 5% (73,05μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (30%οο ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα έξι και 28% (76,28μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο και 50% 
χιλιοστά (42,50%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά. 

Νότια: Με το 199 διαμέρισμα, κοινόχρηστο διάδρομο 
και το 204 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με πρασιά και το 204 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά και το 198 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια τέσσερα (204) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χι¬ 
λιοστά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο 
και 58% χιλιοστά (32,58%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και το 201 διαμέρισμα. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, το 207 διαμέρισμα και πρασιά. 

Δυτικά: Με πρασιά, πλατύσκαλο και το 201 διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 13Α 13Β και 13Γ του στοίχου Δέκα 
τρία (13), τύπου 3006-Γ, έχουν κοινή θέρμανση με ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης τριακό¬ 
σια τριάντα τρία χιλιοστά και 33% (333,33%ο) η κάθε μία. 

Η 13Γπολυκατοικία αποτελείται απότο Υπόγειο, Ισόγειο- 


Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/27/25.1.74 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομο 
προσπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. διακόσια πέντε (205) και διακόσια δέκα (210) Ισό¬ 
γεια διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1 γ/17.10.75 σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια πέντε (205) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι και 
30% τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξι δε¬ 
κάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα χιλιοστά 
(150%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πενήντα και 
20% χιλιοστά (50,20%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά κλιμακοστάσιο, είσοδο πολυκατοι¬ 
κίας και ακάλυπτο χώρο. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά και ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με πρασιά, το 202 διαμέρισμα και πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα (210) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγω¬ 
νικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χιλιο¬ 
στά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πε¬ 
νήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο και 58% 
χιλιοστά (32,58%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά, το 213 διαμέρισμα και πρασιά. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο, είσοδο πολυκατοικίας και 
ακάλυπτο χώρο. 

Ανατολικά: Με πρασιά και ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με πρασιά. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια έξι (206), διακόσια 
οκτώ (208) και διακόσια ένδεκα (211) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια έξι (206) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι και 
30% τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξι δε¬ 
κάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλιοστά (1 51 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πε¬ 
νήντα και 20% χιλιοστά (50,20%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά, κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και ακάλυπτο χώρο. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, και το 208 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά, το 203 διαμέρισμα και πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια οκτώ (208) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
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βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και 5% (73,05μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (30%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα έξι και28% (76,28μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο και 50% 
χιλιοστά (42,50%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και το 211 διαμέρισμα. 

Νότια: Με πρασιά και το 206 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και τα 206 και 211 
διαμερίσματα. 

Το αριθμ. διακόσια ένδεκα (211) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χι¬ 
λιοστά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο 
και 58% χιλιοστά (32,58%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά, το 214 διαμέρισμα και πρασιά. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο πλατύσκαλο ορόφου και το 
208 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με πρασιά, και το 208 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρο¬ 
μο προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια επτά (207), δια¬ 
κόσια εννέα (209) και διακόσια δώδεκα (212) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια επτά (207) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι και 
30% τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξι δε¬ 
κάκις χιλιοστά (36%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλιοστά (151 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης πε¬ 
νήντα και 20% χιλιοστά (50,20%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά, κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και ακάλυπτο χώρο. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, και το 209 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά, το 204 διαμέρισμα και πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια εννέα (209) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και 5% (73,05μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (30%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα έξι και28% (76,28μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο και 50% 
χιλιοστά (42,50%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και το 212 διαμέρισμα. 

Νότια: Με πρασιά και το 207 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και τα 207 και 212 
διαμερίσματα. 


Το αριθμ. διακόσια δώδεκα (212) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χι¬ 
λιοστά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο 
και 58% χιλιοστά (32,58%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και το 215 διαμέρισμα. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο πλατύσκαλο ορόφου και το 
209 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με πρασιά, και το 209 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 13Α 13Β και 13Γ του στοίχου Δέκα 
τρία (13), τύπου 3006-Γ, έχουν κοινή θέρμανση με ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης τριακό¬ 
σια τριάντα τρία χιλιοστά και 33% (333,33%ο) η κάθε μία. 

Η13Δ πολύ κατοικία αποτελείται απότο Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω απότο 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/27/25.1.74 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομο 
προσπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. διακόσια δέκα τρία (213) και διακόσια δέκα οκτώ 
(218) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/1γ/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα τρία (213) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι 
και 30%τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα έξι 
δεκάκις χιλιοστά (36%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα χιλιο¬ 
στά (150%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
πενήντα ένα χιλιοστά (151%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και ακάλυπτο χώρο. 

Νότια: Με πρασιά το 210 διαμέρισμα και πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, κλιμακοστάσιο, είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας και ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα οκτώ (218) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσιτρία δεκάκις χι¬ 
λιοστά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
οκτώ χιλιοστά (98%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο και πρασιά. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, με το διαμέρισμα 221 και πρα¬ 
σιά. 
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Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, κεντρική είσοδο και ακάλυ¬ 
πτο χώρο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια δέκα τέσσερα (214), δια¬ 
κόσια δέκα έξι (216) και διακόσια δέκα εννέα (219) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα τέσσερα (214) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα έξι και 30% τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
τριάντα έξι δεκάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα και 11 % (90,11 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα 
ένα χιλιοστά (151 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά (151 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και το 216 διαμέρισμα. 

Νότια: Με πρασιά, το 211 διαμέρισμα και πρασιά. 

Ανατολικά: Με το 216 διαμέρισμα, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο, κλιμακοστάσιο και πρασιά. 

Δυτικά: Με πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα έξι (216) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία 
τετραγωνικά μέτρα και 5% (73,05μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (30 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα έξι και 28% (76,28μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά 
χιλιοστά (127%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (1 27%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά. 

Νότια: Με το 214 διαμέρισμα, κοινόχρηστο διάδρομο 
και το 219 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με πρασιά και το 219 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά και το 214 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα εννέα (219) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χι¬ 
λιοστά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
οκτώ χιλιοστά (98%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και το 216 διαμέρισμα. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, το 222 διαμέρισμα και πρασιά. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο ορόφου και το 
216 διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια δέκα πέντε (215), διακό¬ 
σια δέκα επτά (217) και διακόσια είκοσι (220) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα πέντε (215) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι 
και 30%τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα έξι 
δεκάκις χιλιοστά (36%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 


τραγωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα χι¬ 
λιοστά (151 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν πενήντα ένα χιλιοστά (151 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και το 217 διαμέρισμα. 

Νότια: Με πρασιά, το 212 διαμέρισμα και πρασιά. 

Ανατολικά: Με το 217 διαμέρισμα, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο, κλιμακοστάσιο και πρασιά. 

Δυτικά: Με πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα επτά (217) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τρία 
τετραγωνικά μέτρα και 5% (73,05μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (30%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα έξι και 28% (76,28μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά 
χιλιοστά (127%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά. 

Νότια: Με το 215 διαμέρισμα, κοινόχρηστο διάδρομο 
και το 220 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με πρασιά και το 220 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά και το 215 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι (220) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγω¬ 
νικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χιλιο¬ 
στά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πε¬ 
νήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98%ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλιο¬ 
στά (97%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά και το 217 διαμέρισμα. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά, το 223 διαμέρισμα και πρασιά. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο ορόφου καιτο 
217 διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 13Δ και 13Ε του στοίχου Δέκα τρία 
(13), τύπου 3006-Γ, έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακόσια 
χιλιοστά (500%ο) η κάθε μία. 

Η 13Ε πολυκατοικία αποτελείται απότο Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) καιτο Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κεντρικής θέρμανσης 
και φαίνεται στο Α/27/25.1.74 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομο 
προσπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. διακόσια είκοσι ένα (221) και διακόσια είκοσι έξι 
(226) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1γ/ 
17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι ένα (221) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι 
και 30% τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα έξι 
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δεκάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν σε [τετρά τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα χιλιο¬ 
στά (150%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
πενήντα ένα χιλιοστά (151 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά, κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά και ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με πρασιά, το 218 διαμέρισμα και πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι έξι (226) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χι¬ 
λιοστά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
οκτώ χιλιοστά (98%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο, κεντρική είσοδο και ακάλυ¬ 
πτο χώρο. 

Ανατολικά: Με πρασιά και ακάλυπτο χώρο. 

Δυτικά: Με πρασιά. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια είκοσι δύο (222), διακόσια 
είκοσι τέσσερα (224) και διακόσια είκοσι επτά (227) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι δύο (222) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι 
και 30% τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα έξι 
δεκάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα χι¬ 
λιοστά (151 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν πενήντα ένα χιλιοστά (151%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, κλιμακοστάσιο, κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο και το 224 διαμέρισμα. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά και το 224 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά, το 219 διαμέρισμα και πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι τέσσερα (224) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τρία τετραγωνικά μέτρα και 5% (73,05μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα δεκάκις χιλιοστά (30 %οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 28% (76,28μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι επτά χιλιοστά (1 27%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (1 27%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το 227 διαμέρισμα και πρασιά 

Νότια: Με το 222 διαμέρισμα και πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά. 

Δυτικά: Με το 221 διαμέρισμα, κοινόχρηστο διάδρομο 
και το 227 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι επτά (227) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τε¬ 


τραγωνικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσιτρία δεκάκις χι¬ 
λιοστά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
οκτώ χιλιοστά (98%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο ορόφου και το 

224 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με πρασιά και το 224 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια είκοσιτρία 
(223), διακόσια είκοσι πέντε (225) και διακόσια είκοσι 
οκτώ (228) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/2β/ 
17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσιτρία (223) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα έξι 
και 30%τετραγωνικά μέτρα (86,30μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα έξι 
δεκάκις χιλιοστά (36 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα και 11% (90,11 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα χι¬ 
λιοστά (151%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν πενήντα ένα χιλιοστά (151%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο, κλιμακοστάσιο, κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο και το 225 διαμέρισμα. 

Νότια: Με πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά και το 225 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά, το 220 διαμέρισμα και πρασιά. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι πέντε (225) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τρία τετραγωνικά μέτρα και 5% (73,05μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
δεκάκις χιλιοστά (30 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα έξι και 28% (76,28μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
επτά χιλιοστά (127%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το 228 διαμέρισμα και πρασιά 

Νότια: Με το 223 διαμέρισμα και πρασιά. 

Ανατολικά: Με πρασιά. 

Δυτικά: Με το 223 διαμέρισμα, κοινόχρηστο διάδρομο 
και το 228 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι οκτώ (228) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα έξι 
τετραγωνικά μέτρα (56,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσιτρία δεκάκις 
χιλιοστά (23%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα οκτώ και 48% (58,48μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
επτά χιλιοστά (97%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με πρασιά. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο ορόφου και το 

225 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με πρασιά και το 225 διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με πρασιά. 
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Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο αριθμ. Α/3β/3-3-71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 13Δ και 13Ε του στοίχου Δέκα τρία 
(13), τύπου 3006-Γ, έχουν κοινή θέρμανση με ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακόσια 
χιλιοστά (500%ο) η κάθε μία. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (14) 

Ο Στοίχος Δέκα τέσσερα (14), τύπου 3006-Β, που φαί¬ 
νεται στο 11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, απο- 
τελείται από τις 14Α 14Β 14Γ και 14Δ τριώροφες πολυκα¬ 
τοικίες η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η14Α πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/27/8.9.73 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομο 
προσπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. διακόσια είκοσι εννέα (229) και διακόσια τριάντα 
τέσσερα (234) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/1 γ/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι εννέα (229) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
πέντε χιλιοστά (1 35%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 258 διαμέ¬ 
ρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμα¬ 
κοστάσιο, χώρο εισόδου και χώρο πυλωτής. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα τέσσερα (234) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα εννέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 
237 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, χώρο ει¬ 
σόδου και χώρο πυλωτής. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια τριάντα (230), δια¬ 
κόσια τριάντα δύο (232) και διακόσια τριάντα πέντε (235) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β/17-10-75 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσιατριάντα (230) διαμέρισμα αποτελείται 


από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 
40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ 
δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε- 
τραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (1 35%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 259 διαμέ¬ 
ρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 232 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμα¬ 
κοστάσιο, πλατύσκαλο και το 232 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. διακόσιατριάντα δύο (232) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
πέντε τετραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
δύο δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέ¬ 
κα έξι χιλιοστά (11 6%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (11 6%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 230 διαμέρισμα, πλατύσκαλο 
και το 235 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 235 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 230 διαμέρι¬ 
σμα. 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα πέντε (235) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 232 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 
238 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 232 
διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο πλατύσκαλο, διάδρο¬ 
μο προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια τριάντα ένα 
(231), διακόσιατριάντατρία (233) και διακόσιατριάντα έξι 
(236) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β/17-10- 
75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα ένα (231) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής 
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θέρμανσης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 260 διαμέ¬ 
ρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 233 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμα¬ 
κοστάσιο, πλατύσκαλο και το 233 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα τρία (233) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
πέντε τετραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
δύο δεκάκις χιλιοστά (32%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέ¬ 
κα έξι χιλιοστά (11 6%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (11 6%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 231 διαμέρισμα, πλατύσκαλο 
και το 236 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 236 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 231 διαμέρι¬ 
σμα. 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα έξι (236) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τε¬ 
τραγωνικά εννέα μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 233 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 
239 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλατύ¬ 
σκαλο και το 233 διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Η 14Β πολυκατοικία αποτελείται απότο Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω απότο 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο αριθμ. Α/27/8-9-73 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομο 
προσπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. διακόσια τριάντα επτά (237) και διακόσια σαράντα 
δύο (242) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1γ/ 
17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα επτά (237) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 


συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
πέντε χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλι¬ 
μακοστάσιο, χώρο εισόδου και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 234 διαμέρι¬ 
σμα όμορης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα δύο (242) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 
245 διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, χώρο ει¬ 
σόδου και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια τριάντα οκτώ 
(238), διακόσια σαράντα (240) και διακόσια σαράντα τρία 
(243) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα οκτώ (238) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλι¬ 
μακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 240 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 240 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 235 διαμέρι¬ 
σμα όμορης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα (240) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα πέ¬ 
ντε τετραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι 
χιλιοστά (11 6%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (11 6%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 243 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 238 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 
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Βορειοδυτικά: Με το 238 διαμέρισμα, πλατύσκαλο και 
το 243 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα τρία (243) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 246 διαμέ¬ 
ρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλατύσκα¬ 
λο και το 240 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 240 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια τριάντα εν¬ 
νέα (239), διακόσια σαράντα ένα (241) και διακόσια σα¬ 
ράντα τέσσερα (244) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/2β/1 Τ'. 10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα εννέα (239) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
πέντε χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά ( 135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλι¬ 
μακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 241 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 241 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 236 διαμέρι¬ 
σμα όμορης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα ένα (241) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
πέντε τετραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
δύο δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέ¬ 
κα έξι χιλιοστά (11 6%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (11 6%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 244 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 239 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με το 239 διαμέρισμα, πλατύσκαλο και 
το 244 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα τέσσερα (244) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα εννέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 


τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 247 διαμέ¬ 
ρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλατύσκα¬ 
λο και το 241 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 241 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Η 14Γπολυκατοικία αποτελείται απότο Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/27/8.9.73 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομο 
προσπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. διακόσια σαράντα πέντε (245) και διακόσια πενή¬ 
ντα (250) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/1 γ/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα πέντε (245) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) , στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά 
(1 35%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 242 διαμέρισμα 
όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, χώρο εισόδου και χώρο πυλωτής. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα (250) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, χώρο 
εισόδου και χώρο πυλωτής. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 253 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια σαράντα έξι (246), 
διακόσια σαράντα οκτώ (248) και διακόσια πενήντα ένα 
(251) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 σχέ¬ 
διο κατόψεως. 
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Το αριθμ. διακόσια σαράντα έξι (246) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
πέντε χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 248 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 243 διαμέρισμα 
όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, πλατύσκαλο και το 248 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα οκτώ (248) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα πέντε τετραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
δύο δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέ¬ 
κα έξι χιλιοστά (11 6%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (11 6%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με το 251 διαμέρισμα, πλατύσκαλο και το 
246 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 246 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 251 διαμέρι¬ 
σμα. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα ένα (251) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 248 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλατύ¬ 
σκαλο και το 248 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 254 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο πλατύσκαλο, διάδρο¬ 
μο προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια σαράντα επτά 
(247), διακόσια σαράντα εννέα (249) και διακόσια πενή¬ 
ντα δύο (252) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/2β/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα επτά (247) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοι¬ 


χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά 
(135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 249 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 244 διαμέρισμα 
όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, πλατύσκαλο και το 249 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα εννέα (249) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα πέντε τετραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
δύο δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέ¬ 
κα έξι χιλιοστά (11 6%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (11 6%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με το 252 διαμέρισμα, πλατύσκαλο και το 
247 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 247 διαμέρι¬ 
σμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 252 διαμέρι¬ 
σμα. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα δύο (252) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 249 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλατύ¬ 
σκαλο και το 249 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 255 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/3β/3.3.71 σχέδιο κατόψεως. 

Η14Δ πολύ κατοικία αποτελείται απότο Υπόγειο, Ισόγειο- 
Πυλωτή, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω απότο 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους και 
φαίνεται στο Α/27/8.9.73 Σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ-Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλ. τμήμα πυλωτής, κεντρική είσοδο, διάδρομο 
προσπελάσεως που απολήγει στο κλιμακοστάσιο και τα 
αριθμ. διακόσια πενήντα τρία (253) και διακόσια πενήντα 
οκτώ (258) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/1 γ/17.10.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα τρία (253) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
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οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
πέντε χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, χώρο εισόδου και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 250 διαμέρι¬ 
σμα όμορης πολυκατοικίας. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα οκτώ (258) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 % 0 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, χώρο 
εισόδου και χώρο πυλωτής. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 229 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και χώρο πυλωτής 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια πενήντα τέσσερα 
(254), διακόσια πενήντα έξι (256) και διακόσια πενήντα εν¬ 
νέα (259) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 
σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα τέσσερα (254) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδό¬ 
ντα οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38 %οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31 % (92,31 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
πέντε χιλιοστά (1 35%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόντριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, πλατύσκαλο και το 256 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 251 διαμέρι¬ 
σμα όμορης πολυκατοικίας 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 256 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα έξι (256) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
πέντε τετραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
δύο δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέ¬ 
κα έξι χιλιοστά (11 6%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (11 6%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 254 διαμέ¬ 
ρισμα. 


Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 259 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με το 254 διαμέρισμα, πλατύσκαλο 
καιτο 259 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με πλατεία. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα εννέα (259) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι ένα χιλιοστά (121%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλα¬ 
τύσκαλο καιτο 256 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο καιτο 230 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 256 διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο πλατύσκαλο, διάδρο¬ 
μο προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια πενήντα πέντε 
(255), διακόσια πενήντα επτά (257) και διακόσια εξήντα 
(260) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/2β/17.10.75 σχέ¬ 
διο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα πέντε (255) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ και 40% τετραγωνικά μέτρα (88,40μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (38%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 31% (92,31 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) , στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά 
(1 35%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο, πλατύσκαλο καιτο 257 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 252 διαμέρι¬ 
σμα όμορης πολυκατοικίας 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 257 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα επτά (257) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
πέντε τετραγωνικά μέτρα (75,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
δύο δεκάκις χιλιοστά (32 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 31% (78,31 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέ¬ 
κα έξι χιλιοστά (11 6%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (11 6%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και το 255 διαμέ¬ 
ρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 260 διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με το 255 διαμέρισμα, πλατύσκαλο 
καιτο 260 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με πλατεία. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα (260) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα εν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα (79,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
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σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα δύο και 49% (82,49 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
ένα χιλιοστά (121 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, πλα¬ 
τύσκαλο και το 257 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και το 231 
διαμέρισμα όμορης πολυκατοικίας. 

Νοτιοανατολικά: Με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο καιτο 257 διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο αριθμ. Α/3β/3-3-71 σχέδιο κατόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) 

Ο Στοίχος Δέκα πέντε (15), τύπου 3050, που φαίνεται 
στο 11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, περιλαμβά¬ 
νει την αριθμ. 15 τριώροφη πολυκατοικία η περιγραφή 
της οποίας έχει ως εξής: 

Η 15 πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) καιτο Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/28-7/18.11.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως κλιμακοστά¬ 
σιο και τα αριθμ. διακόσια εξήντα ένα (261) διακόσια εξή¬ 
ντα τέσσερα (264) και διακόσια εξήντα επτά (267) Ισόγεια 
διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/8.19α/7.2.73 καιΑ/20. 
2ε/3.9.73 σχέδια κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα ένα (261) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν έξι χιλιοστά (1 06%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 264 διαμέρισμα και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα τέσσερα (264) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
δύο και 40% τετραγωνικά μέτρα (102,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (43 %οο) που αντιστοιχούν οε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 93% (106,93 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
τρία χιλιοστά (1 23%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι τρία χιλιοστά (123%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυ¬ 
τού πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με το 267 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 261 διαμέρισμα. 


Το αριθμ. διακόσια εξήντα επτά (267) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν πέντε χιλιοστά (1 05%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και κοινόχρηστο διάδρομο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με το 264 διαμέρισμα και κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. διάδρομο προσπελάσεως, κλιμακοστάσιο 
και τα αριθμ. διακόσια εξήντα δύο (262) διακόσια εξήντα 
πέντε (265) και διακόσια εξήντα οκτώ (268) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο Α/8.19α/7.2.73 και Α/20.2ε/3.9.73 σχέ¬ 
δια κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα δύο (262) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν πέντε χιλιοστά (1 05%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και κοινόχρηστο διάδρομο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 265 διαμέρισμα και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα πέντε (265) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
δύο και 40% τετραγωνικά μέτρα (102,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (43%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 93% (106,93 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
τρία χιλιοστά (1 23%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι τρία χιλιοστά (123%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυ¬ 
τού πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με το 268 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 262 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα οκτώ (268) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν πέντε χιλιοστά (1 05%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και κοινόχρηστο διάδρομο. 
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Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με το 265 διαμέρισμα και κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. διάδρομο προσπελάσεως, κλιμακο¬ 
στάσιο και τα αριθμ. διακόσια εξήντα τρία (263) διακόσια 
εξήντα έξι (266) και διακόσια εξήντα εννέα (269) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στα Α/8.19α/7.2.73 και Α/20.2ε/ 
3.9.73 σχέδια κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα τρία (263) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71 % (91,71 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν πέντε χιλιοστά (1 05%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και κοινόχρηστο διάδρομο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 266 διαμέρισμα και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα έξι (266) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν δύο 
και 40% τετραγωνικά μέτρα (102,40μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (43%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 93% (106,93 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
τρία χιλιοστά (123%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι τρία χιλιοστά (123%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυ¬ 
τού πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με το 269 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 263 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα εννέα (269) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71 % (91,71 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
έξι χιλιοστά (106%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν πέντε χιλιοστά (1 05%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με πρασιά και κοινόχρηστο διάδρομο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με το 266 διαμέρισμα και κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστασίου, κοινόχρηστη ταράτσα και φαίνεται 
στα Α/3γ/6.6.75 και Α/20.2ε/3.9.73 σχέδια κατόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) 

Ο Στοίχος Δέκα έξι (16), τύπου 3050, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, περιλαμβάνει 
την αριθμ. 16 τριώροφη πολυκατοικία η περιγραφή της 
οποίας έχει ως εξής: 

Η 16 πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 


πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/28-7/18.11.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως κλιμακοστά¬ 
σιο και τα αριθμ. διακόσια εβδομήντα (270) διακόσια 
εβδομήντα τρία (273) και διακόσια εβδομήντα έξι (276) 
Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στα Α/8.19α/7.2.73 
και Α/20.2ε/3.9.73 σχέδια κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα (270) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν έξι χιλιοστά (1 06%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και το 273 
διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα τρία (273) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν δύο και 40%τετραγωνικά μέτρα (102,40μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τρία δεκάκις χιλιοστά (43 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 93% (106,93 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι τρία χιλιοστά (123%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι τρία χιλιοστά (1 23%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν 
αυτού πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 276 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 270 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα έξι (276) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής 
θέρμανσης εκατόνπέντε χιλιοστά (1 05%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και το 273 
διαμέρισμα. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. διάδρομο προσπελάσεως, κλιμακοστάσιο 
και τα αριθμ. διακόσια εβδομήντα ένα (271) διακόσια 
εβδομήντα τέσσερα (274) και διακόσια εβδομήντα επτά 
(277) διαμερίσματα που φαίνονται στα Α/8.19α/7.2.73 και 
Α/20.2ε/3.9.73 σχέδια κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα ένα (271) διαμέρισμα 
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αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν πέντε χιλιοστά (105%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και το 274 
διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Τοαριθμ. διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
δύο και 40% τετραγωνικά μέτρα (102,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (43 %οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 93% (106,93 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
τρία χιλιοστά (123%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι τρία χιλιοστά (123%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν 
αυτού πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 277 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 271 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα επτά (277) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν πέντε χιλιοστά (105%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και το 274 
διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. διάδρομο προσπελάσεως, κλιμακο¬ 
στάσιο και τα αριθμ. διακόσια εβδομήντα δύο (272) δια¬ 
κόσια εβδομήντα πέντε (275) και διακόσια εβδομήντα 
οκτώ (278) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/8.19α/7-2-73 και Α/20.2ε/3-9-73 σχέδια κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα δύο (272) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν πέντε χιλιοστά (105%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρα¬ 
σιά 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 


Νοτιοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομοτο 275 δια¬ 
μέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα πέντε (275) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν δύο και 40% τετραγωνικά μέτρα (102,40μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τρία δεκάκις χιλιοστά (43 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 93% (106,93 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι τρία χιλιοστά (123%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι τρία χιλιοστά (123%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν 
αυτού πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με το 278 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 272 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71 % (91,71 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν έξι χιλιοστά (1 06%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν πέντε χιλιοστά (1 05%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρασιά. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και το 275 
διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστασίου, κοινόχρηστη ταράτσα και φαίνεται 
στα Α/3γ/6.6.75 καιΑ/20.2ε/3.9.73 σχέδια κατόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) 

Ο Στοίχος Δέκα επτά (17), τύπου 3050, που φαίνεται στο 
11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, περιλαμβάνει 
την αριθμ. 17 τριώροφη πολυκατοικία η περιγραφή της 
οποίας έχει ως εξής: 

Η 17 πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο, 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Α/28-7/18.11.75 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως κλιμακοστά¬ 
σιο και τα αριθμ. διακόσια εβδομήντα εννέα (279) διακό¬ 
σια ογδόντα δύο (282) και διακόσια ογδόντα πέντε (285) 
Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στα Α/8.19α/7.2.73 
και Α/20.2ε/3.9.73 σχέδια κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα εννέα (279) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71 % (91,71 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν έξι χιλιοστά (1 06%ο) και συνορεύει: 
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Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με το 282 διαμέρισμα και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα δύο (282) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
δύο και 40% τετραγωνικά μέτρα (102,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (43%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 93% (106,93 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
τρία χιλιοστά (123%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι τρία χιλιοστά (123%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυ¬ 
τού πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με το 285 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 279 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα πέντε (285) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ογδόντα επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν πέντε χιλιοστά (1 05%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και το 282 
διαμέρισμα. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλ. διάδρομο προσπελάσεως, κλιμακοστάσιο 
και τα αριθμ. διακόσια ογδόντα (280) διακόσια ογδόντα 
τρία (283) και διακόσια ογδόντα έξι (286) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/8.19α/7-2-73 και Α/20.2ε/3-9- 
73 σχέδια κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα (280) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71 % (91,71 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν πέντε χιλιοστά (1 05%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με το 283 διαμέρισμα και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα τρία (283) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
δύο και 40% τετραγωνικά μέτρα (102,40μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (43%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 93% (106,93 μ2), ποσοστό 


συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
τρία χιλιοστά (1 23%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι τρία χιλιοστά (1 23%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυ¬ 
τού πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με το 286 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 280 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα έξι (286) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν πέντε χιλιοστά (105%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και το 283 
διαμέρισμα. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. διάδρομο προσπελάσεως, κλιμακο¬ 
στάσιο και τα αριθμ. διακόσια ογδόντα ένα (281) διακόσια 
ογδόντα τέσσερα (284) και διακόσια ογδόντα επτά (287) 
διαμερίσματα που φαίνονται στα Α/8.19α/7.2.73 καιΑ/20. 
2ε/3.9.73 σχέδια κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα ένα (281) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
πέντε χιλιοστά (105%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν πέντε χιλιοστά (1 05%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με το 284 διαμέρισμα και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν δύο και 40% τετραγωνικά μέτρα (102,40μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τρία δεκάκις χιλιοστά (43 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 93% (106,93 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκο¬ 
σι τρία χιλιοστά (1 23%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι τρία χιλιοστά (1 23%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυ¬ 
τού πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με το 287 διαμέρισμα. 

Βορειοδυτικά: Με το 281 διαμέρισμα. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα επτά (287) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 83% τετραγωνικά μέτρα (87,83μ2), ποσοστό συ- 
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νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (37 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και 71% (91,71 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
έξι χιλιοστά (106%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν πέντε χιλιοστά (105%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και πρασιά. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και το 284 
διαμέρισμα. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστασίου, κοινόχρηστη ταράτσα και φαίνεται 
στα Α/3γ/6.6.75 και Α/20.2ε/3.9.73 σχέδια κατόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) 

Ο Στοίχος Δέκα οκτώ (18), τύπου 3007, που φαίνεται 
στο 11236/Α/6β/12.3.76 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από τις 18Α 18Β, 18Γ και 18Δ τριώροφες πολυκατοικίες η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η 18Α πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισό¬ 
γειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, υποσταθμό κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Υ/1 β/10.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. διακόσια ογδόντα οκτώ 
(288) και διακόσια ενενήντα ένα (291) Ισόγεια διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα οκτώ (288) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα πέντε χιλιοστά (1 35%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 294 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και κεντρική είσοδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, κεντρική είσοδο 
και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα ένα (291) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και κεντρική είσοδο. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόχρηστο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόχρηστο χώρο, και πλατύσκαλο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 


αριθμ. διακόσια ογδόντα εννέα (289) και διακόσια ενενή¬ 
ντα δύο (292) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1 / 
18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα εννέα (289) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% 
(77,43μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 292 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα δύο (292) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (3 1 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 293 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο καιτο 289 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. διακόσια ενενήντα (290) και διακόσια ενενήντα 
τρία (293) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 
Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα (290) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 293 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα τρία (293) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
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δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, το 296 διαμέρι¬ 
σμα όμορης πολυκατοικίας και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 290 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 18Α 18Β 18Γ και 18Δτου στοίχου Δέ¬ 
κα οκτώ (18), τύπου 3007, έχουν κοινή θέρμανση με πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης δια¬ 
κόσια πενήντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

Η 18Β πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισό¬ 
γειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Υ/1 β/10.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. διακόσια ενενήντα τέσσε¬ 
ρα (294) και διακόσια ενενήντα επτά (297) Ισόγεια διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% 
(77,43μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (1 73%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και κεντρική είσοδο. 

Νοτιοδυτικά: Με το 288 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα επτά (297) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29%τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (1 35%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 300 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και 
φωταγωγό. 


Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα 
αριθμ. διακόσια ενενήντα πέντε (295) και διακόσια ενενή¬ 
ντα οκτώ (298) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1 / 
18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα πέντε (295) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% 
(77,43μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 298 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με το 292 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα οκτώ (298) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα και 15%τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (1 73%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 301 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 295 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
τα αριθμ. διακόσια ενενήντα έξι (296) και διακόσια ενενή¬ 
ντα εννέα (299) διαμερίσματα που φαίνονται στο Α/1/ 
18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα έξι (296) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα και 15%τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (1 73%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 299 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με το 293 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 
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Το αριθμ. διακόσια ενενήντα εννέα (299) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% 
(77,43μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 302 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο καιτο 296 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 18Α 18Β 18Γ και 18Δτου στοίχου Δέ¬ 
κα οκτώ (18), τύπου 3007, έχουν κοινή θέρμανση με πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης δια¬ 
κόσια πενήντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

Η 18Γ πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισό¬ 
γειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, υποσταθμό κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Υ/1 β/10.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. τριακόσια (300) και τρια¬ 
κόσια τρία (303) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνονται στο 
Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. τριακόσια (300) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (1 73%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (1 73%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και κεντρική είσο¬ 
δο. 

Νοτιοδυτικά: Με το 297 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. τριακόσια τρία (303) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ και 
29%τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τέσσε¬ 
ρα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 


Βορειοανατολικά: Με το 306 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο και διάδρομο εισόδου. 

Νοτιοανατολικά: Με διάδρομο εισόδου, φωταγωγό και 
ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο καιτα αριθμ. 
τριακόσια ένα (301) και τριακόσια τέσσερα (304) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. τριακόσια ένα (301) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 304 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με το 298 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. τριακόσια τέσσερα (304) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (1 73%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 307 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο καιτο 301 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα αριθμ. 
τριακόσια δύο (302) και τριακόσια πέντε (305) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. τριακόσια δύο (302) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (1 73%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 305 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με το 299 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 
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Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. τριακόσια πέντε (305) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15%τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το 308 διαμέρισμα όμορης πολυ¬ 
κατοικίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 302 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 18Α 18Β 18Γ και 18Δτου στοίχου Δέ¬ 
κα οκτώ (18), τύπου 3007, έχουν κοινή θέρμανση με πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης δια¬ 
κόσια πενήντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

Η 18Δ πολυκατοικία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισό¬ 
γειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και το Δώμα, πάνω από το 
ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ΥΠΟΓΕΙΟ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, υποσταθμό κεντρικής θέρμαν¬ 
σης και φαίνεται στο Υ/1 β/10.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το ΙΣΟΓΕΙΟ περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κεντρική είσοδο, διάδρομο προσπελάσεως που απολήγει 
στο κλιμακοστάσιο και τα αριθμ. τριακόσια έξι (306) και 
τριακόσια εννέα (309) Ισόγεια διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. τριακόσια έξι (306) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα και 15% 
τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (31%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία χιλιο¬ 
στά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
κοινόχρηστη είσοδο. 

Νοτιοδυτικά: Με το 303 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. τριακόσια εννέα (309) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 29% τετραγωνικά μέτρα (58,29 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (24 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 87% (60,87 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα πέντε 


χιλιοστά (135%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο και διάδρομο εισόδου. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και κοινόχρηστη 
είσοδο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα αριθμ. 
τριακόσια επτά (307) και τριακόσια δέκα (310) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. τριακόσια επτά (307) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούςχώρους, έχει εμβαδόνεβδομήντατέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 310 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με το 304 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. τριακόσια δέκα (310) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούςχώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντατέσσερα και 
15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και το 307 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β) ΟΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και τα αριθμ. 
τριακόσια οκτώ (308) και τριακόσια ένδεκα (311) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο Α/1/18.11.71 Σχέδιο κατόψεως. 

Το αριθμ. τριακόσια οκτώ (308) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 15% τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (1 73%ο) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και 
το 311 διαμέρισμα. 

Νοτιοδυτικά: Με το 305 διαμέρισμα όμορης πολυκατοι¬ 
κίας, φωταγωγό και ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο και φωταγωγό. 
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Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο, πλατύσκαλο και φω¬ 
ταγωγό. 

Το αριθμ. τριακόσια ένδεκα (311) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα και 15%τετραγωνικά μέτρα (74,15μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα ένα δεκάκις χιλιοστά (31 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 43% (77,43μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(173%ο) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Νοτιοδυτικά: Με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο καιτο 308 
διαμέρισμα. 

Νοτιοανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο. 

Βορειοδυτικά: Με ακάλυπτο χώρο και πλατύσκαλο. 

Το ΔΩΜΑ αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κουβούκλιο κλιμακοστασίου, χώρο πλυντηρίου και 
φαίνεται στο Α/1/18.11.71 σχέδιο κατόψεως. 

Οι πολυκατοικίες 18Α 18Β 18Γ και 18Δτου στοίχου Δέ¬ 
κα οκτώ (18), τύπου 3007, έχουν κοινή θέρμανση με πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης δια¬ 
κόσια πενήντα χιλιοστά (250%ο) η κάθε μία. 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 «Περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/ 1971, το άρθρο 10 Α.Ν. 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973 καιτα άρθρα 1002 και 1117 
Α.Κ. 

Ειδικά τα τετρακόσια εξήντα οκτώ και 50% τετραγωνικά 
μέτρα (468,50 τ.μ.) παραμένουν σαν ενιαίοι αυτοτελείς 
χώροι στην ιδιοκτησία του ΟΕΚ, ο οποίος παρακρατείτο 
δικαίωμα να διαμορφώνει τούτους οποτεδήποτε και κατά 
την απόλυτη κρίση του σε περισσότερους επί μέρους χώ¬ 
ρους και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς την σύμπρα¬ 
ξη των λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή των ανηκό- 
ντων σε κάθε ένα από τους ενιαίους τούτους χώρους πο¬ 
σοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και να συνιστά 
κατ' αυτό τον τρόπο χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και να κατανέμει τις 
δαπάνες κοινοχρήστων, σύμφωνα προς τις διατάξεις του 
Γενικού και του Ειδικού Κανονισμού. 


Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1) Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, το 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο κατοικίας, τη 
θέση αυτής και τον αριθμό των δωματίων, το εμβαδόν αυ¬ 
τής, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ’ αυτήν σε χιλιοστά 
συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και ψήφους και το πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας σε μέτρατετρ. επίτου οικοπέδου. 

2) Το σχέδιο Γ ενικής Διάταξης στο οποίο εικονίζεται το 
όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράστηκε από τον ΟΕΚ, το 
τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρη¬ 
στους χώρους (με χρώμα) τα τμήματα αυτού που απαρτί¬ 
ζουν το οικόπεδο του Οικισμού, οι χώροι του οικοπέδου 
του Οικισμού, που καταλαμβάνονται από τους δέκα οκτώ 
(18) στοίχους, οι χώροι που καταλαμβάνονται από κάθε 
μία πολυκατοικία κάθε στοίχου και τα τμήματα του οικο¬ 
πέδου του Οικισμού, που ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρή¬ 
ση σε κάθε μία κατοικία. 

3) Σχέδια κατόψεων, όψεων καιτομών καθώς καιτα σχε¬ 
τικά στοιχεία κοστολόγησης. 

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλου που έχει 
κατατεθεί στο Συμβολαιογράφο Χαλκίδας Νικόλαο Ευ. 
Καραστάθη που έχει συνταχθεί η 42612/11.7.2002 πράξη 
αυτού. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ. 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτη¬ 
τών του παρόντος Οικισμού και περιλαμβάνει α) το Γ ενι¬ 
κό Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση 
με τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του 
όλου Οικισμού και β) τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιο¬ 
κτητών κάθε στοίχου. Καταρτίσθηκε δυνάμει των 
23/19.3.76 και 87/15.11.77 αποφάσεων του Δ/κού Συμ¬ 
βουλίου του ΟΕΚ και δημοσιεύθηκε στα 441/5.4.76 και 
1296/16.12.77 Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(τεύχος Β') αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρού¬ 
σας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οι¬ 
κισμού αντίγραφο του ως άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγρά¬ 
φει με την παρούσα. 

Η απόφαση αυτή θεωρείται επικυρωμένη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




